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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 2019 


का . आ . 853( अ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने 
के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH 844 के कि . मी . 10. 400 से कि . मी . 53 .800 (होसुर - रायकोटा - 
धर्मपुरी सेक्शन ) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ीकरण / 4- लेन का बनाना आदि ), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक 
प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा करती है । 


कोई भी व्यक्ति , जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप- धारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी 
आपत्ति प्रकट कर सकेगा । 


ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी , अर्थात् स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर & कम्पीटेंट अथॉरिटी अथॉरिटी , 
कृष्णागिरी को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , 
आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के 
पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो 
आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 
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उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा ( 2 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम 


होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध 
हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


अनुसूची 


तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH 844 के कि . मी . 10. 400 से कि . मी . 53. 800 (होसुर - रायकोटा - 
धर्मपुरी सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: कृष्णागिरी 
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
( स्थानीय इकाई) ( हेक्टेयर ) 


तालुक का नाम :टेंकनीकोट्टई 


गांव का नाम : बिल्लारीअगराम 


15 /1A 


निजी 


शुष्क 


15/1B 


निजी 


शुष्क 


|| 


15/10 


निजी 


शिक्षक 


शुष्क 


|| 


15/ 4 


निजी 


शुष्क 


ज| 


15/ 5 


निजी 


शुष्क 


15/ 6 


निजी 


शुष्क 


15 / 6B 


निजी 


शुष्क 
पोरंबोके कैनाल 


8 


15/ 7 


सरकारी 


1,164. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1164000 
___ 39 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0039000 
1,432.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 1432000 
__ 14. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0014000 
2, 262. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 2262000 
630. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0630000 
470 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0470000 
398. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0398000 
398.0000 
748. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0748000 

11. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0011000 
__ 5.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0005000 
158 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0158000 

55.0000000( वर्ग मीटर) 0.0055000 
400. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0400000 
28. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0028000 


260/ 1 


निजी 


शुष्क 


272/ 2A 


|निजी 


शुष्क 


272/ 2B 


|| निजी 


शुष्क 


12 


273/5B 


|निजी 


शुष्क 


273/ 6 


सरकारी 


पोरंबोके कुत्ते 


293/5A1 


|निजी 


शुष्क 


293/5A2B 


| निजी 


शुष्क 


गांव का नाम : ऐचनाहल्ली 

||100/4B 


12 / 3 


निजी 

सरकारी 
स रकारी 


शुष्क 
पोरंबोके आव 
पोरंबोके गेनी 


1, 139.0000000( वर्ग मीटर) 0.1139000 

65. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0065000 
725. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0725000 


3 
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27/ 1 


निजी 


शुष्क 


|| 29/2B 


निजी 


शुष्क 


30/ 2B 


निजी 


शुष्क 


30/2c 


30/ 2C 


निजी 


शुष्क 


शुष्क 


30 /4A 


निजी 


शुष्क 


31 / 5B 


पोरंबोके रेलवे लैंड 


पोरंबोके गेनी 


10 63/1 
1164/2 


शुष्क 


208 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0208000 

50.0000000( वर्ग मीटर) 0.0050000 
3, 844. 0000000( वर्ग मीटर) 0.3844000 
484 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0484000 

34.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0034000 
789 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0789000 
146 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0146000 
188.0000000( वर्ग मीटर) 0.0188000 

209. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0209000 
3, 610. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 3610000 

3. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0003000 
20.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0020000 
58 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0058000 
253 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0253000 
1, 050.0000000( वर्ग मीटर) 0.1050000 


87/ 2 


सरकारी 
सरकारी 
निजी 
सरकारी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


पोरंबोके गेनी 
शक 


||99/1A 
1499/1B 
1599/1C 
1699/1D 


| 


99 / 20 


शुष्क 


18 


99 / 7 


निजी 


गांव का नाम : करुककनहल्ली 


102 


सरकारी 


पोरंबोके रोड 


103/ 4A 


||निजी 


शुष्क 


103/ 4C1A 

| निजी 


शुष्क 


103/ 4C1B 


||निजी 


शुष्क 


103/ 4C2 


||निजी 


शुष्क 


11/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके वारि 


112/ 1C1B | निजी 


शुष्क 


50. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
15.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0015000 
646.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0646000 
460. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0460000 
967. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0967000 

9. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0009000 
1, 084. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 1084000 
___ 41 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0041000 

378. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0378000 
4,800. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 4800000 
2,920.0000000( वर्ग मीटर) 0.2920000 
1, 295 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1295000 

306. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0306000 
1, 150.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.1150000 


115/ 5 


निजी 


शुष्क 


120 / 8 


निजी 


शुष्क 


121 


सरकारी 


पोरंबोकेरी 


122 / 1 


सरकारी 


सरकारी 


122/2A 


निजी 


शुष्क 


122/2B 


||निजी 


शुष्क 


122 / 3 


निजी 


शुष्क 


15128/3 


128/ 3 


शुष्क 


149/ 3 


24/1 


18 


337/ 1 


निजी 


शुष्क 


19 


337/ 4A 


निजी 


337/ 4B 


21 


338 


339/ 3 


23339/5 


355/ 1 
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निजी 

230.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0230000 
निजी शुष्क 

2, 840 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.2840000 
निजी शुष्क । 

45 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0045000 

1,530.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.1530000 
शुष्क 

1, 710. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1710000 
||निजी शुष्क 

___ 12 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0012000 
सरकारी पोरंबोके रोड 

2,750.0000000( वर्ग मीटर) 0.2750000 
निजी भीगा 

2, 024. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 2024000 
निजी 
भीगा 

1,475. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1475000 
निजी 

968 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0968000 
निजी भीगा 

959 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0959000 
भीगा 

100. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 
| निजी 

545 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0545000 
निजी भीगा 

451 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0451000 
निजी 

420. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0420000 
निजी शुष्क 

282.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0282000 
| निजी शुष्क 

157. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0157000 
निजी शुष्क 

100.0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 
| निजी शुष्क 

97 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0097000 
निजी 

40. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0040000 


भीगा 


25 


355/ 2 


356/1A 


||निजी 


27 


356/1B 


भीगा 


08 


356/1D 


09 


356/ 11 


भीगा 


97 / 3B1 


97 / 3B1 


97/3B2 


33 


97 /3B3 


34 


97 / 5 


शुष्क 


गांव का नाम : मुथानहल्ली 


15/3A 


निजी 


शुष्क 


2 


15/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके वरि 


20/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके गैड 


10.0000000( वर्ग मीटर) 0.0010000 

36 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0036000 
113. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0113000 

22.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0022000 
32.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0032000 


39/ 4 


निजी 


शुष्क 


39 / 5 


||निजी 


शुष्क 


गांव का नाम: नल्लूर 


276/ 2 


निजी 


शुष्क 


276/5A 


|निजी 


शुष्क 


130.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0130000 
109. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0109000 
238 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0238000 


276/5B 


निजी 


शुष्क 
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276/5F 


निजी 


शुष्क 


276/5G 


निजी 


शुष्क 


278/ 1 


निजी 


शुष्क 


280 


सरकारी 


पोरंबोके रोड 


281 / 1 


निजी 


शुष्क 


281/ 3A 


निजी 


शुष्क 


10281/ 3B 


निजी 


शुष्क 


281/ 5 


निजी 


भीगा 


281/ 7 


निजी 


भीगा 


12 
13 


282 


सरकारी 


पोरंबोके वैक्कल 


14 


293/ 1C 


निजी 


शुष्क 


15 


294/ 2 


निजी 


भीगा 


16 


294/ 5 


निजी 


शुष्क 


294/6A 


निजी 


भीगा 


294/6B 


| निजी 


भीगा 


115. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0115000 

350. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0350000 
1, 352. 0000000( वर्ग मीटर) 0.1352000 

67 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0067000 
1,228. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1228000 
194.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0194000 

48 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0048000 
401 .0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0401000 
440 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0440000 
207 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0207000 
602. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0602000 

29.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0029000 
100. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0100000 

49.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0049000 
342. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0342000 
798. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0798000 
303. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0303000 
308 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0308000 

18.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0018000 
227 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0227000 
150. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
___ 4. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0004000 
281.0000000( वर्ग मीटर) 0.0281000 
293.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0293000 
105. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0105000 

4.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0004000 
103. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0103000 
239.0000000( वर्ग मीटर) 0.0239000 
394 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0394000 
138. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0138000 


294/ 7 


निजी 


भीगा 


294/8A 


| निजी 


शुष्क 


294/ 8B 


| निजी 


शुष्क 


297/ 10B3 


| निजी 


शुष्क 


23 


297/6B4 


| निजी 


भीगा 


24 


298/ 10 


निजी 


भीगा 


298 /1B2 


निजी 


शुष्क 


298/ 2 


निजी 


भीगा 


27 


298/ 3 


निजी 


भीगा 


28 


298/ 4 


निजी 


भीगा 


| 298/5 


298/ 5 


निजी 


भीगा 


298/ 6 


निजी 


भीगा 


298/ 7 


निजी 


भीगा 


298 / 8 


निजी 


भीगा 


32 
33300 /5B निजी 


भीगा 
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300/6A 


निजी 


भीगा 


35 


300/ 6B 


|| निजी 


भीगा 


300/ 8A 


| निजी 


भीगा 


37 


300 / 9 


निजी 


शुष्क 


112.0000000( वर्ग मीटर) 0.0112000 
142 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0142000 
119 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0119000 
145 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0145000 

604 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0604000 
1, 164 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.1164000 

204 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0204000 
522 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0522000 


301/ 6 


सरकारी 


पोरंबोके लेक 


301/ 7 


निजी 


शुष्क 


302 


सरकारी 


पोरंबोके रोड 


निजी 


शुष्क 


303/ 2 
गांव का नाम: अडियंडहल्ली 


157/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके रेलवे 


158 


सरकारी 


पोरंबोके रेलवे 


206/ 5 


सरकारी 


पोरंबोके फायर डिपार्टमेंट 


348 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0348000 
5,153.0000000( वर्ग मीटर ) 0.5153000 

85. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0085000 
33.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0033000 
371. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0371000 


208/2B 


| निजी 


भीगा 


53/ 3 


निजी 


शुष्क 


गांव का नाम: रोयाकोट्टा 

|| 10/2B1 


||निजी 


शुष्क 


10/ 2B2 


|| निजी 


शुष्क 


3/ 6 


निजी 


शुष्क 


523 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0523000 

99.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0099000 
175.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0175000 
34 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0034000 
17.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0017000 


|| 3/ 8D 


निजी 


शुष्क 


3/8E 


निजी 


शुष्क 


गांव का नाम : टी . गोल्लहल्ली 


सरकारी 


पोरंबोके रोड 


2 


23/ A4C 


| निजी 


शुष्क 


| 
| 


23/ B4 


निजी 


शुष्क 


ल 


॥ 


23/ B6A 


||निजी 


शुष्क 


1, 057. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.1057000 

30 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
79 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0079000 
37 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0037000 
26 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0026000 
13. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0013000 
500.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0500000 
659.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0659000 


23/ B6B 


| निजी 


शुष्क 


| 23/ B6C 


निजी 


शुष्क 


24/ 2B1 


निजी 


शुष्क 


8/ 20 


निजी 


शुष्क 


तालुक का नाम : होसुर 
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गांव का नाम: अचेततिपल्ली 

321 / 2A1A ||निजी 


शुष्क 


321/ 2A1B 


| निजी 


शुष्क 


321/ 2A1C | निजी 


शुष्क 


321/ 3 


सरकारी 


पोरंबोके पत्ते 


338/ 1C 


| निजी 


शुष्क 


340/ 1B1A ||निजी 


शुष्क 


340/ 1B1B ||निजी 


शुष्क 


340/4B 


निजी 


शुष्क 


341/ 13 


| निजी 


शुष्क 


341/ 2A1 


||निजी 


शुष्क 


निजी 


शुष्क 


345/ A1A2 
345/ A1A3 

3 निजी 


शुष्क 


345/ A1A4 ||निजी 


शुष्क 


205 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0205000 
131 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0131000 
98.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0098000 
86 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0086000 
25.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0025000 
389.0000000(वर्ग मीटर) 0.0389000 
314. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0314000 
51 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0051000 
43. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0043000 
457. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0457000 
54. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0054000 
19. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0019000 
13. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0013000 
106. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0106000 
285. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0285000 
142 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0142000 
119.0000000( वर्ग मीटर) 0.0119000 
124. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0124000 
775. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0775000 
223. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0223000 
200. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0200000 
15.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0015000 
40. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0040000 
204. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0204000 
50. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0050000 
245 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0245000 


351 / 13A 


निजी 


शुष्क 


351 / 13B 


| निजी 


शुष्क 


351 /14 


|| निजी 


शुष्क 


351 /1A3 


निजी 


शुष्क 


448 / 3 


सरकारी 


पोरंबोके पत्ते 


449/ 1B2 


| निजी 


शुष्क 


449 /1B3 


निजी 


शुष्क 


450/ 1B2B ||निजी 


शुष्क 


454/ B1B 


| निजी 


शुष्क 


| 454/ B1C 


| निजी 


शुष्क 


456/ B1B 


| निजी 


शुष्क 


25 


456/ B2 


| निजी 


शुष्क 


| 467/ 2A 


निजी 


शुष्क 


गांव का नाम : कोठाकोंडपल्ली 

547/ 10 | निजी 


शुष्क 


552. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0552000 
2, 261 .0000000( वर्ग मीटर) 0.2261000 


547/ 1A1A ||निजी 


शुष्क 


547/1A1B 


शुष्क 


547/1A2 


| निजी 


547/1B 


शुष्क 


547/ 1C 


निजी 


| 


547/1D 


निजी 


N 


|| 


547/ 7 


0 


|| 


547/ 8 


) 
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1,074.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1074000 
शुष्क 

111.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0111000 
|निजी 

450 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0450000 
_ शुष्क 

47 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0047000 
शुष्क 

173 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0173000 
निजी शुष्क 

200 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0200000 
निजी शुष्क 

74 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0074000 
निजी 

8, 949. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 8949000 
निजी शुष्क 

112. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0112000 
निजी 
शुष्क 

3, 887 .0000000( वर्ग मीटर) 0.3887000 
शुष्क 

1, 228. 0000000( वर्ग मीटर ) | 0.1228000 
शुष्क 

1, 308.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1308000 
निजी शुष्क 

568. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0568000 
निजी शुष्क 

824 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0824000 
निजी शुष्क 

11. 0000000(वर्गमीटर ) 0. 0011000 


564/1A 


शुष्क 


| 64015 


निजी 


640/ 3 
12 1640/4 

640 / 4 
13 640/ 5 
14 
640 / 6 
15 640 / 7 
16 642 /1B 
17643/1 
गांव का नाम : माथीगीरी 


निजी 


शुष्क 


15/ 2 


निजी 


शुष्क 


191 /1A1 


निजी 


शुष्क 


191 /1A12 निजी 


शुष्क 


191 /1A13 


निजी 


शुष्क 


|| 


5 


191 /1A14 


| निजी 


शुष्क 


|| 


191/1A2 


| निजी 


शुष्क 


N|| 


191 / 1A3 


निजी 


शुष्क 


|| 


711. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0711000 
700.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0700000 

10.0000000( वर्ग मीटर) 0.0010000 
30 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0030000 
48.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0048000 
150 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0150000 
100 .0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0100000 
840. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0840000 

10 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0010000 
478. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0478000 
1, 000 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.1000000 

970. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0970000 
227 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0227000 
45 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0045000 


191 /2B 


निजी 


शुष्क 


|| 


191 / 2C1 


||निजी 


शुष्क 


193/ 2A1A ||निजी 


शुष्क 


निजी 


शुष्क 


193/5 
193/ 7 


निजी 


शुष्क 


193/ 8 


निजी 


शुष्क 


194/3A 


| निजी 


शुष्क 


[ भाग II - खण्ड 
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15 


194/3A1A 


निजी 


शुष्क 


194/3B1B 


शुष्क 


14/ 3B1B ||निजी 


195 


पोरंबोके रोड 


|| सरकारी 
| निजी 


18 


209/ 1G 


शुष्क 


19 


211/2B 


निजी 


भीगा 


212 


निजी 


भीगा 


213/ 1 


निजी 


भीगा 


213/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके गेनी 


22 


231 /1A2 


निजी 


भीगा 


231/ 1A3 


निजी 


भीगा 


25 


231/ 1A4 


| निजी 


भीगा 


231/1A5 


| निजी 


भीगा 


231 /1B 


भीगा 


निजी 
निजी 
निजी 


भीगा 


भीगा 


28 239 
29266 /1 
30 

|268 
276/1 


400 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0400000 
170. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0170000 
67.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0067000 
67 . 00000 
91.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0091000 
450 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0450000 
1,329. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.1329000 

145. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0145000 
206. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0206000 
1, 527 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 1527000 

400 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0400000 
201 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0201000 

34.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0034000 
202. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0202000 
386. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0386000 
2, 022. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 2022000 

54. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0054000 
1, 032.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1032000 
101 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0101000 

99.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0099000 
603 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0603000 
1, 547. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1547000 
314. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0314000 

37.0000000( वर्ग मीटर) 0.0037000 
400 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0400000 
1,416.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1416000 

132. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0132000 
5,064 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.5064000 

750. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0750000 
200. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0200000 
39.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0039000 


266/ 2 


निजी 


भीगा 


268 


निजी 


निजी 


भीगा 


276/ 1 


निजी 


भीगा 


276/ 2 


||निजी 


भीगा 


भीगा 


भीगा 


278/10 | निजी 
35278/ 

2निजी 
36 2 82 /1B निजी । 

| 282/ 10 
38 || 282/2 निजी 


शुष्क 


||निजी 


शुष्क 


शुष्क 


287/ 2 


निजी 


शुष्क 


40 


288/2A 


निजी 


शुष्क 


288/ 2B 


निजी 


शुष्क 


42 


29 /2A1 


शुष्क 


निजी 
निजी । 


4329/2A2 


शुष्क 


297 


सरकारी 


पोरंबोके वारि 


45300 


32/15 


325/ 2 


48 


33/ 1 


49 


33/19 


निजी 


33/ 20 


33/ 21 


33/ 22 


33/ 23 


33/ 24 
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निजी शुष्क 

61. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0061000 
निजी शुष्क 

113. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0113000 
निजी शुष्क 

400 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0400000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

760. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0760000 
नाथम मनाई 

30 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0030000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

68 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0068000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

104 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0104000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

80. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0080000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

277. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0277000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

212. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0212000 
निजी नाथम मनाई 

125.0000000( वर्ग मीटर) 0.0125000 
नाथम मनाई 

10. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0010000 
निजी नाथम मनाई 

57. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0057000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

94.0000000( वर्ग मीटर) 0.0094000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

74.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0074000 
सरकारी नाथम पोरंबोके 

21.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0021000 
सरकारी पोरंबोके बत्ती 

1,499.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1499000 
निजी शुष्क 

15.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0015000 
|| निजी शुष्क 

47.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0047000 
65. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0065000 


33/ 25 


33/ 26 


निजी 


33/ 27 


33/ 3 


59 


33/ 4 


33/ 8 


336 


337/ 1 


63 


337/ A2A1 


64 


342 / 1 


निजी 


शुष्क 


1 


गांव का नाम : अन्नल्वादी 

175 


175 


निजी 


शुष्क 


2 


176/ 1 


निजी 


शुष्क 


176/ 2 


निजी 


शुष्क 


197/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके कललनाकुथु 


197/ 3 


निजी 


शुष्क 


197 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0197000 
272 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0272000 
130. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0130000 
365 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0365000 

51 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0051000 
410 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0410000 
57.0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0057000 

3. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0003000 
44.0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0044000 


199/ 3B 


||निजी 


भीगा 


200/1A 


निजी 


भीगा 


N 


|| 


200/10 


निजी 


भीगा 


0 


| 


200/ 2A 


निजी 


भीगा 
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11 


10 


200/2B 


निजी 


भीगा 


202/3B 


|| निजी 


भीगा 


202/ 3C 


निजी 


भीगा 


12 
13 


277/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके वारि 


14 


278 / 1 


निजी 


भीगा 


385/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके कललनाकुथु 


16 


386 


सरकारी 


पोरंबोके वाटर स्प्रेड एरिया 


387 


सरकारी 


पोरंबोके वारि 


18 


389/1A 


निजी 


शुष्क 


19 


389 / 2 


निजी 


शुष्क 


20 


389/ 3 


निजी 


शुष्क 


511. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0511000 

44.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0044000 
350 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0350000 
11.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0011000 

16 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0016000 
___ 330.0000000(वर्ग मीटर) 0.0330000 
| 1, 454. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1454000 

555 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0555000 
1, 674 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 1674000 

262. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0262000 
1, 689. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 1689000 

407 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0407000 
1, 974 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 1974000 

5. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0005000 
1, 047.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1047000 

13. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0013000 
13.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0013000 
16.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0016000 
323.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0323000 
100. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0100000 
17. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0017000 


400/ 2 


निजी 


शुष्क 


401/ 2 


निजी 


शुष्क 


421/ 2 


निजी 


शुष्क 


679/ 3 


निजी 


शुष्क 


679/ 4 


निजी 


शुष्क 


684/1B1A 


शुष्क 


685/ 1 


निजी 


शुष्क 


689/ 1 


निजी 


शुष्क 


877 / 3B3 


| निजी 


शुष्क 


30 


881/1A 


| निजी 


शुष्क 


गांव का नाम : थोरापल्ली अग्रहारम 

|| 365/ 3C2 ||निजी 
365/ 4D2 ||निजी 


शुष्क 


शुष्क 


369/ 2C1B ||निजी 


शुष्क 


370/ 6B 


| निजी 


शुष्क 


37.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0037000 
207 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0207000 
51. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0051000 
17.0000000(वर्ग मीटर) 0. 0017000 
450. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0450000 
200. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0200000 
322. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0322000 
617. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0617000 


370/ 6C1A ||निजी 


शुष्क 


370 / 6C1B |निजी 


शुष्क 


370/ 6C1C ||निजी 


शुष्क 


8 


383 


सरकारी 


पोरंबोके छोड़े 


शुष्क 


| निजी 


13 


शुष्क 
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384/1A2 | निजी 

154.0000000( वर्ग मीटर) 0.0154000 
384/1A3 शुष्क 

_ 64. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0064000 
384/ 1C निजी शुष्क 

209. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0209000 
384/2A1B | निजी शुष्क 

439 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0439000 
384/ 2A2 || निजी शुष्क 

18. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0018000 
384/ 2A3 ||निजी शुष्क 

11.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0011000 
384/ 3C निजी शुष्क 

27. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0027000 
387/ 3A4 निजी 

366 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0366000 
387/ 4 निजी शुष्क 

35 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0035000 
387 / 5 सरकारी पोरंबोके वारि 

65 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0065000 
19 396/2A 

| निजी शुष्क 

7. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0007000 
396/2B | निजी शुष्क 

26 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0026000 
396/ 2C || निजी शुष्क 

154.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0154000 
22 396 /4A निजी शुष्क 

180 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 0180000 
396/ 4B | निजी शुष्क 

274. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0274000 
409/ 10A निजी शुष्क 

13. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0013000 
25409 /4A निजी 
शुष्क 

175 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0175000 
409/ 4B | निजी शुष्क 

54. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0054000 
409/ 4D | निजी शुष्क 

64.0000000( वर्ग मीटर) 0.0064000 
409/ 5 निजी शुष्क 

54. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0054000 
409/ 8B | निजी शुष्क 

19. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0019000 
410/ 10B || निजी शुष्क 

44 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0044000 
410 / 10E निजी 

75 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0075000 
410/ 10F निजी शुष्क 

202. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0202000 
410 / 11A । निजी शुष्क 

100. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0100000 
410/ 11B | निजी शुष्क 

119. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0119000 
410 /8C निजी शुष्क 

34.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0034000 
36 410 / 9 निजी शुष्क 

417 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0417000 
तालुक का नाम: शूलागिरि 
गांव का नाम: अलकोट्टा (पातकोत्ता ) 


21 


28 


30 


शुष्क 


38 
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13 


496/1A 


निजी 


शुष्क 


528/1A1A1 ||निजी 


शुष्क 


532/1E 


|| निजी 


शुष्क 


99 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0099000 
439.0000000(वर्ग मीटर) 0.0439000 
180.0000000( वर्ग मीटर) 0.0180000 
39.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0039000 
22 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0022000 


536/1A 


निजी 


शुष्क 


541/ 2 


निजी 


शुष्क 


गांव का नाम: ऐरनापल्ली 


569/ 1 


निजी 


शुष्क 


| 569/2 


निजी 


शुष्क 


569/ 5 


निजी 


शुष्क 


576/ 3 


निजी 


शुष्क 


577/ 1 


निजी 


शुष्क 


577/ 3 


निजी 


शुष्क 


577/ 4 


निजी 


शुष्क 


588 / 3 


निजी 


शुष्क 


1,041.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 1041000 
250 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0250000 

34 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0034000 
180 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0180000 
69 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0069000 
60.0000000( वर्ग मीटर) 0.0060000 
291. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0291000 

43.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0043000 
142. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0142000 
366.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0366000 
17.0000000(वर्ग मीटर) 0. 0017000 
10. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0010000 
25 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0025000 
239. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0239000 

31.0000000( वर्ग मीटर) 0.0031000 
1, 100 .0000000( वर्ग मीटर) 0.1100000 


588/ 4 


निजी 


शुष्क 


744/ 1B 


||निजी 


शुष्क 


746/ A1 


| निजी 


शुष्क 


746/ A2 


| निजी 


शुष्क 


746/ B1A 


| निजी 


शुष्क 


746/ B1B 


| निजी 


शुष्क 


746/ B21 


सरकारी 


पोरंबोके पैड 


16 


798 


सरकारी 


पोरंबोके गेनी 


गांव का नाम : सनमवू 


297 / 


सरकारी 


पोरंबोके कललनाकुथु 


369 


निजी 


शुष्क 


376/ 1 


निजी 


शुष्क 


383/1A1 


निजी 


शुष्क 


2, 878.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.2878000 
398. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0398000 
24 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0024000 
10.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0010000 

2. 0000000( वर्ग मीटर) | 0. 0002000 
177 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0177000 
65.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0065000 


384 /1B1A |निजी 


शुष्क 


शुष्क 


384/1B1C | 

| निजी 
393/1A निजी 


शुष्क 


395/ 4 


| 405/ 1c 
|| 407 / 

1 
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सरकारी |पोरंबोके बुरिअ बुरियल ग्राउंड | 350. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0350000 
निजी शुष्क 

815 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0815000 
निजी शुष्क 

54.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0054000 
सरकारी पोरंबोके बत्ती 

869 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0869000 
सरकारी पोरंबोके थोप्पू 

131 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0131000 


92/ 1 


12 


93 


गांव का नाम : थायनादुरगम 


462 / 1 


सरकारी 


पोरंबोके गैड 


463/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके पैड 


465 / 1 


निजी 


शुष्क 


172. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0172000 

3. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0003000 
140. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0140000 
934. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0934000 
184 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0184000 


465/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके रोड 


466/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके बत्ती 


गांव का नाम : थुप्पगानापल्ली 


205/ 4 


निजी 


भीगा 


206/ 1 


निजी 


भीगा 


10.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
290 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0290000 
7,190 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.7190000 
3, 600 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 3600000 


222/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके सिल्क सिल्कफोर्म 


223/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके सेरीकल्चर 


गांव का नाम : उद्धानापल्ली 


100 /1A 


निजी 


शुष्क 


100/ 1B 


| निजी 


शुष्क 


1071 


निजी 


शुष्क 


| 


111 


निजी 


शुष्क 


112/ 3 


निजी 


|LO७ 


शुष्क 


1132/ 2F 


भीगा 


| निजी 
निजी 


1136/ 1 


भीगा 


No||O 


2, 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.2150000 
1,454 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1454000 
6, 762 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.6762000 
112. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0112000 

2. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0002000 
37 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0037000 

97 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0097000 
1, 936.0000000( वर्ग मीटर ) 0.1936000 
1, 208.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.1208000 
304 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0304000 

17. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0017000 
357.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0357000 
____ 3. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0003000 


1136/ 2 


||निजी 


भीगा 


1137/ 1 


||निजी 


शुष्क 


1137/ 2 


| निजी 


शुष्क 


11 


1138/ 1 


निजी 


शुष्क 


1156/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके वारि 


1156/ 6 


||निजी 


शुष्क 


TT II - 


US 3 ( ii) / 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


14 


125 / 2B3 


निजी 


शुष्क 


126 / 1B2B 


| निजी 


शुष्क 


126 / 1B2C 


FUN 


q[6eti 


126 / 1B2D 


| निजी 


शुष्क 


18 


934 


निजी 


शुष्क 


72. 0000000 ( auf Hier)||0. 0072000 
47 .0000000(auf Hier)||0.0047000 
16 .0000000(afpica )||0. 0016000 

42.0000000 (auf HCT) 0. 0042000 
3,104. 0000000( auf Fler )||0.3104000 

73.0000000(afffer)||0. 0073000 
256 .0000000 (auf Fiter)||0.0256000 

187,128 .0000 18.7128 
[ FT. H. NHA /11021/ 3/ PIUKRISHNAGIRI/ 3A ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


962/5 


निजी 


शुष्क 


20 


997 


निजी 


शुष्क 


कुल 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th February, 2019 


S . O . 853 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of section 3A of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment, after being satisfied that for the 
public purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
(widening / four laning etc.,), maintenance , management and operation of National Highway No. 844 in the stretch of 
land from Km . 10 .400 to Km . 53 . 800 (Hosur - Rayakottah - Dharmapuri Section ) in the district of Krishnagiri in the state 
of Tamil Nadu , hereby declares its intention to acquire such land . 


Any person interested in the said land may, within twenty -one days from the date of publication of this notification 
in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section (1 ) of section 3C of the 
said Act. 


Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely, the Special District Revenue Officer, LA 
(NH ), Krishnagiri in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objections and after 
making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the 
objections. 


Any order made by the Competent Authority under sub -section ( 2) of section 3C of the said Act shall be final. 


The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority. 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from 
Km . 10 .400 to Km . 53 .800 (Hosur - Rayakottah - Dharmapuri Section ) of the National Highway No. 844 in the 

district of Krishnagiri in the state of Tamil Nadu . 


State : TAMIL NADU 
S .No Survey / Plot 

Number 


District: KRISHNAGIRI 
Type of Nature of Land 
Land 


Area Area 
(in Local Unit)||(in 

Hectare ) 


16 
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Taluk : Denkanikottai 


Village : Billariagharam 
1 ||15/1A 


Private 


Dry 


1, 164 .0000000 (Square Meter 


0.1164000 


|| 15 /1B 


Private 


Dry 


39 .0000000(Square Meter ) || 
1,432.0000000 (Square Meter 


0 .0039000 
0. 1432000 


15 / 1D 


Private 


Dry 


15 /4 


Private 


Dry 


14 .0000000(Square Meter ) || 


0. 0014000 
0 . 2262000 


Private 


Dry 


2 , 262.0000000( Square Meter || 


15 /6 


Private 


Dry 


| 630 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0630000 


15 /6B 


Private 


Dry 


0 . 0470000 


15 /7 


Government 


Poramboke Cannal 


0 .0398000 


Private 
Private 


Dry 
Dry 


470 .0000000 (Square Meter ) || 
398 .0000000 (Square Meter ) 
748 . 0000000 (Square Meter ) | 
11.0000000(Square Meter ) | 

5 .0000000 ( Square Meter )|| 
158.0000000 (Square Meter ) 


0 . 0748000 
0 .0011000 
0 .0005000 
0 .0158000 


11 


260/ 1 
10 272 /2A 

272 /2B 
12 ||273/ 5B 
13 

273 /6 
|293 /5A1 
|293 /5A2B 


Private 


Dry 


Private 


Dry 
Poramboke Kuttai 


Government 


55 . 0000000 (Square Meter ) || 0 . 0055000 | 


Private 


Dry 


400 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0400000 
28 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0028000 


Private 


Dry 


Village : Echanahalli 


100 /4B 


Private 


Dry 


1 , 139 .0000000 (Square Meter 


0 . 1139000 


12 / 3 


Government 


Poramboke UAW 


13 


Government 


65 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0065000 
725 .0000000( Square Meter ) || 0. 0725000 
208 .0000000 (Square Meter ) 0 .0208000 
50 .0000000(Square Meter ) || 0 .0050000 


27 / 1 
29 /2B 


Poramboke Onei 
Dry 
Dry 


Private 
Private 


30 /2B 


Private 


Dry 


3 ,844 .0000000 (Square Meter || 


0 .3844000 


30 /2C 


Private 


Dry 


8 


|| 30 /4A 


Private 


|| 31/5B 


Government 


Dry 
Poramboke Railway Land 
Poramboke Onei 


10 
11 
12 


Government 
Private 


484 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0484000 

34 .0000000 (Square Meter ) | 0 .0034000 
789 .0000000( Square Meter ) 0 .0789000 
146 . 0000000 ( Square Meter ) 0 .0146000 
188 . 0000000 ( Square Meter ) 0 .0188000 

209. 0000000 (Square Meter ) 0 .0209000 
| 3,610 .0000000 (Square Meter | 0 .3610000 


||63/1 
||64 /2 
| 87/2 
99 /1A 


Dry 


Government 


Poramboke Onei 


Private 


Dry 


99/ 1B 
||99 / 10 

99 /1D 
99 /20 
||99 /7 


Private 
Private 
Private 


Manai 
Manai 
Manai 


3 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0003000 
20 .0000000(Square Meter ) | 0 .0020000 
58 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0058000 
253. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0253000 


Private 


Dry 


Dry 


| Private 


Dry 


1 ,050. 0000000 (Square Meter 


0 . 1050000 


[ HTT II - 905 3 ( ii ) ] 
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Government 


| 


Private 


Village : Karukkanahalli 

102 
103/4A 
103 /4C1A 
103 /4C1B 
103/4C2 


Private 


Private 


Poramboke Road 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Poramboke Vaari 
Dry 


50 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0050000 

15.0000000 (Square Meter ) 0 .0015000 
646 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0646000 
460 .0000000 (Square Meter ) 0 .0460000 
967.0000000( Square Meter ) 0 .0967000 

9 .0000000 (Square Meter ) | 0 . 0009000 
1 ,084 .0000000( Square Meter || 0 .1084000 


Private 


11 / 1 


Government 


112 / 1C1B 


Private 


Private 


Dry 


115 /5 
120 /8 
121 


Private 


Dry 


41.0000000 (Square Meter ) || 0 . 0041000 
378 .0000000( Square Meter ) || 0.0378000 
4 ,800 .0000000 ( Square Meter | 0 .4800000 


Government 


Poramboke Eri 


|| 122/ 1 


Government 


Poramboke 


2,920. 0000000 (Square Meter 


0.2920000 


|| 122/2A 


Private 


Dry 


1, 295 .0000000 (Square Meter || 


0 . 1295000 


122 /2B 


Private 


Dry 


306 .0000000 (Square Meter ) || 0.0306000 
1 , 150 .0000000 (Square Meter || 0 .1150000 


122 / 3 


Private 


Dry 


128/ 3 


Private 


Dry 


230 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0230000 


149/3 


Private 


Dry 


2 ,840 .0000000 (Square Meter | 


0 . 2840000 


| 17 


|| 24 /1 


Private 


Dry 


45 .0000000 (Square Meter ) || 
1,530 .0000000 (Square Meter || 


0 .0045000 
0 . 1530000 


|| 337/ 1 


Private 


Dry 


19 


|| 337/4A 


Private 


Dry 


1,710.0000000(Square Meter 


0. 1710000 


0 .0012000 


337 /4B 
||338 


Private 
Government 


Dry 
| Poramboke Road 


12.0000000 (Square Meter || 
2,750. 0000000 (Square Meter 


0 .2750000 


||339 /3 


Private 


Wet 


2 ,024 . 0000000 (Square Meter 


0.2024000 


||339 /5 


Private 


wet 


1,475.0000000 (Square Meter 


0. 1475000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 
Wet 


26 


Private 
Private 


Wet 


355 / 1 
||355 /2 
|| 356 /1A 

356 / 1B 
| 356 / 1D 
356 / 11 

97 /3B1 
31 ||97/3B1 
32 97 /3B2 


28 


Private 


Wet 


968.0000000 (Square Meter ) || 0 . 0968000 
959 .0000000 (Square Meter )|| 0 . 0959000 
100.0000000 (Square Meter )|| 0 .0100000 
545 . 0000000 (Square Meter ) | 0 .0545000 
451. 0000000 (Square Meter )|| 0 .0451000 
420 .0000000( Square Meter ) | 0.0420000 
282 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0282000 
157 .0000000 (Square Meter ) || 0.0157000 
100 .0000000(Square Meter )| 0.0100000 


Private 


Wet 


Private 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 


Private 
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97 /3B3 


Private 


Dry 


97 .0000000(Square Meter ) || 


0 .0097000 


9715 


Private 


Dry 


40 .0000000 (Square Meter | 0 .0040000 


Village: Muthanahalli 


15 /3A 


Private 


Dry 


10 .0000000(Square Meter ) 


0 .0010000 


2 
3 
4 


||15 /4 
||20 /2 
| 39/4 
39 /5 


Government 
Government 
Private 


Poramboke Vari 
Poramboke AWD 
Dry 


36 .0000000 ( Square Meter ) || 
113. 0000000 (Square Meter ) || 
22.0000000 (Square Meter ) || 
32.0000000 (Square Meter ) 


0 .0036000 
0 .0113000 
0 .0022000 
0.0032000 


Private 


Dry 


Village : Nallur 

276 /2 


Private 


130.0000000 (Square Meter )|| 0.0130000 
109. 0000000(Square Meter ) 0 .0109000 


276 /5A 
|276 /5B 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


Private 
Private 
Private 
Private 


238 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0238000 


| 115 .0000000 (Square Meter || 0 .0115000 


|276 /5F 

276 /5G 
|278 /1 


Dry 


| 350 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0350000 

1,352 .0000000( Square Meter 0. 1352000 


Private 


Dry 


280 


Government 


Poramboke Road 


67 .0000000 (Square Meter )|| 
1 ,228 .0000000 ( Square Meter || 


0 .0067000 
0 . 1228000 


281/ 1 


Private 


Dry 


281/3A 


Private 


194 . 0000000 (Square Meter ) | 0 .0194000 


281/3B 


Private 


Dry 
Dry 
Wet 
Wet 


Private 


281/5 
|281 /7 


Private 


13 


282 


Government 


Poramboke Vaikkal 


293 /10 


Private 


Dry 


15 


||294 / 2 


Private 


Wet 
Dry 


16 


29475 


Private 


Private 


Wet 


294 /6A 
294 /6B 


Private 


Wet 


48 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0048000 
401.0000000 (Square Meter ) | 0 .0401000 
440 .0000000( Square Meter ) 0 .0440000 
207.0000000 (Square Meter ) 0 .0207000 
602.0000000 (Square Meter || 0 .0602000 

29 .0000000 (Square Meter ) 0 .0029000 
100 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0100000 

49.0000000 (Square Meter ) || 0 . 0049000 
342 .0000000 (Square Meter ) 0 .0342000 
798 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0798000 
303.0000000 (Square Meter ) 0 .0303000 
308.0000000 (Square Meter )|| 0 .0308000 

18 .0000000 ( Square Meter ) 0 . 0018000 
227 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0227000 
150 .0000000( Square Meter ) || 0 .0150000 

4. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0004000 
281.0000000(Square Meter ) || 0 .0281000 


Wet 


Private 
Private 


294 /7 
294 /8A 
294/8B 
297 / 10B3 


21 


Private 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 
Wet 
Wet 


297/6B4 


Private 


Private 


|298 / 10 
(298 / 1B2 


Private 


Dry 


Wet 


298 / 2 
|298 /3 


Private 
Private 


293. 0000000 (Square Meter || 0 . 0293000 


298 /4 
298 /5 
|298 /6 


Private 
Private 


Wet 
Wet 
Wet 


105 .0000000 ( Square Meter ) || 

4 .0000000 (Square Meter ) 
103.0000000(Square Meter ) || 


0 .0105000 
0 .0004000 
0 .0103000 


Private 


Wet 
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31 
32 


Private 
Private 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 


33 


Private 


34 


Private 


||298 /7 

298 /8 
| 300/5B 
300/6A 
300 /6B 
| 300 /8A 

300 / 9 
||301/6 
|| 301/7 


239.0000000 (Square Meter ) || 0.0239000 
394 . 0000000 (Square Meter )|| 0.0394000 

138 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0138000 
| 112 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0112000 

142. 0000000 ( Square Meter ) || 0 .0142000 
119 .0000000( Square Meter ) 0 .0119000 
145 .0000000( Square Meter ) || 0 .0145000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


Private 


Dry 
Poramboke Lake 


Government 


604.0000000 (Square Meter ) || 0 . 0604000 


39 


Private 


Dry 


1 , 164.0000000 (Square Meter || 0 .1164000 


|| 302 


Government 


Poramboke Road 


204 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0204000 


303/2 


Private 


Dry 


Il 522. 0000000 (Square Meter ) || 0 . 0522000 


Village : Odiyandahalli 

157 /1 


Government 


0 .0348000 


Poramboke Railway 
Poramboke Railway 


348 .0000000 (Square Meter ) | 
5 , 153 .0000000 (Square Meter 


158 


Government 


0 .5153000 


||206 / 5 
208 /2B 


Government 
Private 
Private 


Poramboke Fire Department 85 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0085000 
Wet 

33.0000000 (Square Meter ) | 0 .0033000 
Dry 

|| 371.0000000 ( Square Meter )|| 0.0371000 


53 /3 


Village : Royakotta 

10 /2B1 
10 /2B2 


Private 


Dry 


|| 523 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0523000 


Private 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 


99. 0000000 ( Square Meter ) || 0 .0099000 
175 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0175000 
34 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0034000 
17 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0017000 


Private 


| 3 /8D 

| 3 /8E 
Village : T .Gollahalli 


Private 


Dry 


Government 


Poramboke Road 


1 ,057 .0000000 (Square Meter || 0 .1057000 


|| 23 /A4C 


Private 


Dry 


23 /B4 


Private 
Private 


23 / B6A 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


23 /B6B 
23/ B6C 
| 24 /2B1 
|8/2C 


30 .0000000(Square Meter ) || 0 .0030000 
79.0000000 (Square Meter ) || 

0 .0079000 
37.0000000 (Square Meter ) || 0 .0037000 
26 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0026000 
13 .0000000(Square Meter ) | 0 . 0013000 
500 . 0000000 ( Square Meter ) | 0 .0500000 
659.0000000( Square Meter )|| 0. 0659000 


Private 


Private 


Private 


Dry 


Taluk : Hosur 


Village : Achettipalli 


321/2A1A 


Dry 


0 .0205000 


Private 
Private 
Private 


205 . 0000000 (Square Meter ) | 
131.0000000( Square Meter ) | 


| 321 /2A1B 


Dry 


Dry 


| 321/2A1C 
321 /3 


98 .0000000( Square Meter ) || 
86 .0000000 ( Square Meter ) || 


0 .0131000 
0 .0098000 
0 .0086000 


Government 


Poramboke Pattai 
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338 /1C 


Dry 


25 .0000000(Square Meter ) || 


0.0025000 


Private 
Private 
Private 


Dry 


|340 / 1B1A 
340 /1B1B 
340 /4B 


389 .0000000 (Square Meter || 0 .0389000 


Dry 


Private 


Dry 


| 341 / 13 

341/2A1 
| 345/A1A2 
345 / A1A3 


Private 
Private 
Private 


11 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


314 . 0000000 (Square Meter || 0 .0314000 
51.0000000 (Square Meter )|| 
43.0000000(Square Meter ) || 0 .0043000 
457. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0457000 
| 54. 0000000 ( Square Meter ) | 0.0054000 

19 .0000000 (Square Meter ) | 0 . 0019000 
13 .0000000(Square Meter ) 0 .0013000 
106 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0106000 
285. 0000000( Square Meter ) | 0 .0285000 
142. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0142000 


Private 


Private 


Private 


Dry 


Private 
Private 


Dry 


Private 


|345 /A1A4 
351/13A 
351/ 13B 
351/ 14 
| 351/1A3 
||448 / 3 
449 /1B2 
449 / 1B3 
450 /1B2B 
454/B1B 


Dry 
Poramboke Pattai 


Government 


19 


Dry 


Private 
Private 


20 


Dry 


Private 


Dry 


119 .0000000 (Square Meter ) 0 .0119000 
124 .0000000 ( Square Meter )|| 0 .0124000 
775.0000000 (Square Meter )|| 0 .0775000 

223. 0000000 (Square Meter | 0 .0223000 
|| 200 . 0000000 (Square Meter ) | 0 .0200000 

15.0000000 ( Square Meter )|| 0 . 0015000 
40 . 0000000 (Square Meter || 0 . 0040000 
204 .0000000(Square Meter ) 0 .0204000 

50 .0000000 (Square Meter ) 0 .0050000 
245 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0245000 


Private 


Dry 


1454 /B1C 


Dry 


Private 
Private 


1456 /B1B 


Dry 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


||456 /B2 

467/2A 
Village : Kothakondapalli 

547 / 10 


Private 


Dry 


| 552.0000000 (Square Meter ) | 


0 . 0552000 


547 /1A1A 


Private 


Dry 


2 , 261.0000000(Square Meter || 0 .2261000 


|| 547/ 1A1B 


Private 


Dry 


1,074 .0000000 ( Square Meter 


0 . 1074000 


547/ 1A2 


Private 


Dry 


547 /1B 


Dry 


Private 
Private 


Dry 


Private 


Dry 


547 / 1C 
547/ 1D 
54717 
547/8 
| 564 /1A 


111.0000000( Square Meter ) 0 .0111000 
450 . 0000000 (Square Meter ) | 0 .0450000 

47 .0000000 (Square Meter ) 0 .0047000 
173 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0173000 
200 .0000000( Square Meter ) 0 . 0200000 

74 .0000000( Square Meter )|| 0 .0074000 
8 , 949 .0000000(Square Meter || 0 .8949000 


Private 


Dry 
Dry 


9 


Private 


Private 


Dry 


11 


640 / 3 


Private 


Dry 


112 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0112000 


LUIT 


1640 /4 


Private 


Dry 


3,887.0000000 (Square Meter 


0.3887000 


Private 


1,228 .0000000(Square Meter 


0.1228000 


13 64015 
14 ||640/6 


Private 
Private 


Dry 
Dry 


Dry 


| 1, 308.0000000(Square 


1, 308 .0000000 (Square Meter || 0 . 1308000 
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15 64017 
16 ||642/ 1B 
17 | 1643/ 1 
Village : Mathigiri 


Private 
Private 
Private 


Dry 
Dry 
Dry 


568.0000000 (Square Meter ) || 0.0568000 
824 .0000000( Square Meter ) || 0.0824000 
11.0000000 ( Square Meter ) 0 . 0011000 


( 15 /2 


Private 


Dry 


191/ 1A1 


Private 


Dry 


191/1A12 


Dry 


Private 
Private 
Private 


711.0000000 (Square Meter || 0 .0711000 
700 .0000000( Square Meter ) 0 .0700000 
10 .0000000(Square Meter ) || 0 .0010000 
30 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0030000 
48 .0000000 (Square Meter | 0 .0048000 


Dry 
Dry 


Private 


Ibry 


150 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0150000 
| 100 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0100000 


Private 


Dry 


191/ 1A13 
191/ 1A14 
191 /1A2 
191 /1A3 
191 /2B 
191/2C1 

193/2A1A 
|| 193 /5 


Private 


Dry 


0 . 0840000 


Private 


Dry 


0 . 0010000 


840 . 0000000 (Square Meter ) || 

10 .0000000 ( Square Meter ) 
478 . 0000000 (Square Meter ) || 
1,000 .0000000 (Square Meter || 


Private 


Dry 


0 . 0478000 


Private 


Dry 


0 . 1000000 


Private 


Dry 


Private 


Dry 
Dry 


Private 


193 /7 
193 /8 
194 /3A 
194 /3A1A 
194 /3B1B 
195 


970 . 0000000 (Square Meter )| 0 .0970000 
227 .0000000( Square Meter ) || 0.0227000 

45 .0000000 (Square Meter ) 0 .0045000 
400 . 0000000 (Square Meter )|| 0 .0400000 
| 170.0000000( Square Meter ) 0 .0170000 

67.0000000 (Square Meter ) 0 .0067000 


Dry 


Private 
Private 


Dry 
Poramboke Road 


Government 


18 


bod 


209 /16 


Private 


Dry 


91 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0091000 


211/2B 


Private 


Wet 


450 . 0000000 (Square Meter )|| 0 .0450000 
1, 329.0000000 (Square Meter | 0 . 1329000 


212 


Private 


Wet 


Private 


0 .0145000 


21 ||213/ 1 

213/ 2 


Wet 
Poramboke Onei 


22 


Government 


145. 0000000( Square Meter ) 
206 . 0000000 (Square Meter ) 
1,527 .0000000(Square Meter || 


0 .0206000 


231/1A2 


Private 


Wet 


0 . 1527000 


Private 


Wet 


||231 /1A3 
|231 /1A4 


Private 


Wet 


26 


Wet 


231/1A5 
231/1B 
239 
| 266 / 1 


Private 
Private 
Private 


400 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0400000 
201.0000000 (Square Meter ) 0 .0201000 

34 .0000000 (Square Meter ) 0 .0034000 
202. 0000000 ( Square Meter ) || 0 .0202000 
386 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0386000 
2 ,022.0000000 (Square Meter || 0.2022000 


Wet 


28 


Wet 


29 


Private 


Wet 


30 


266 / 2 


Private 


Wet 


54 .0000000 ( Square Meter ) || 0 . 0054000 
1 ,032 .0000000 (Square Meter || 0 . 1032000 


||268 


Private 


Wet 


Private 


||276 / 1 
276 /2 


Wet 
| Wet 


101.0000000( Square Meter ) 0 .0101000 
| 99.0000000 (Square Meter )|| 0.0099000 


33 


Private 
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278/ 1D 


Private 


Wet 


603 .0000000( Square Meter ) || 


0 . 0603000 


278 /2 


Private 


Wet 


1 ,547 . 0000000 (Square Meter 


0 . 1547000 


282/1B 


Private 


Dry 


37 


Private 


Dry 


314 .0000000( Square Meter ) || 

37 .0000000( Square Meter ) || 
400 . 0000000 (Square Meter ) || 
1,416 .0000000 (Square Meter | 


282 / 1D 
282/ 2 
287/2 


0 .0314000 
0 .0037000 
0 .0400000 


38 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


0 . 1416000 


40 


288 /2A 


Private 


Dry 


132 .0000000( Square Meter ) || 
5 ,064 .0000000 (Square Meter || 


0 .0132000 
0 .5064000 


||288 / 2B 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


29 /2A1 
29 /2A2 
297 


Private 


Government 
Private 


Dry 
Poramboke Vaari 
Dry 
Dry 


300 


Private 


Private 


Dry 


| 32 / 15 
325 / 2 
33 /1 
| 33/ 19 


48 


Government 


Natham Poramboke 
Natham Manai 


750. 0000000 (Square Meter ) || 0.0750000 
200 .0000000 (Square Meter ) 0 .0200000 

39 .0000000(Square Meter ) 0 .0039000 
61.0000000 ( Square Meter ) || 0 .0061000 
113.0000000 (Square Meter )|| 0 .0113000 
400 .0000000 (Square Meter ) 0 .0400000 
760 .0000000 (Square Meter ) 0 .0760000 

30 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0030000 
68.0000000(Square Meter ) || 0 .0068000 
104 .0000000( Square Meter ) 0 .0104000 

80 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0080000 
277 .0000000( Square Meter ) 0 .0277000 
212 .0000000 (Square Meter ) 0 .0212000 
125 . 0000000 (Square Meter || 0 .0125000 


49 


Private 


50 


| 33 /20 


Government 


33 /21 


Government 


52 


Government 


53 


Government 


Natham Poramboke 
Natham Poramboke 
Natham Poramboke 
Natham Poramboke 
Natham Poramboke 
Natham Manai 
Natham Manai 


||33/22 

33 /23 
|33 /24 
33 /25 
33 /26 
33 /27 
33 /3 


Government 


Private 


Private 


10 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0010000 
57 .0000000( Square Meter || 0 .0057000 


Private 


Natham Manai 


Government 


94 .0000000 (Square Meter || 0 . 0094000 


33 /4 


Government 
Government 


Natham Poramboke 
Natham Poramboke 
Natham Poramboke 
Poramboke Battai 


33/ 8 
|| 336 


74 .0000000( Square Meter ) | 0 .0074000 

21.0000000( Square Meter | 0 .0021000 
1,499 .0000000( Square Meter | 0 . 1499000 


Government 


||337 / 1 


Dry 


Private 
Private 


1337/ A2A1 


Dry 


15 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0015000 
47.0000000(Square Meter ) 0 .0047000 
65.0000000 (Square Meter )|| 0.0065000 


Private 


Dry 


||342 / 1 
Village : Onnalvadi 


175 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


Private 


176 / 1 
176 /2 
|197 /1 
|| 197/3 
||199/3B 


Dry 
Poramboke Kallanakuthu 


197. 0000000 (Square Meter ) 0 .0197000 
272.0000000 (Square Meter ) || 0.0272000 
130 .0000000 ( Square Meter )|| 0 .0130000 
365 . 0000000 (Square Meter || 0 .0365000 

51. 0000000(Square Meter ) || 0 .0051000 
410 .0000000(Square Meter )|| 0.0410000 


4 
5 
6 


Government 


Private 


Dry 
Wet 


||Private 
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23 


7 


Private 
Private 


Wet 
Wet 


Private 


Wet 


Private 


Private 


||200 /1A 
200 / 1D 
200/2A 
200/2B 
202/3B 
202 /3C 
|277 /2 
||278 /1 
385 / 1 
386 


57.0000000(Square Meter ) | 0 .0057000 

3.0000000 (Square Meter )|| 0.0003000 

44.0000000 ( Square Meter ) 0 .0044000 
|| 511 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0511000 

44 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0044000 
350 . 0000000 (Square Meter ) | 0.0350000 
11.0000000(Square Meter ) || 0 .0011000 
16 . 0000000 ( Square Meter ) || 0 .0016000 
330 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0330000 
1,454.0000000 (Square Meter | 0. 1454000 


Wet 
Wet 
Wet 
Poramboke Vaari 
Wet 


Private 


Government 


Private 
Government 


Poramboke Kallanakuthu 


Government 


Poramboke Water Spread 
Area 


| 387 


Government 


Poramboke Vaari 


555.0000000 ( Square Meter ) | 


0 .0555000 


||389/1A 


Private 


Dry 


1 ,674 .0000000 (Square Meter || 


0 . 1674000 


Private 


Dry 


| 389/ 2 
|| 389 /3 


262. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0262000 
1 ,689 .0000000( Square Meter 0 . 1689000 


Private 


Dry 


||400 /2 


Private 


Dry 


407.0000000 (Square Meter ) || 
1,974.0000000 ( Square Meter|| 


0. 0407000 
0 . 1974000 


|| 401/ 2 


Private 


Dry 


421/ 2 


Dry 


0 .0005000 


Private 
Private 


5 .0000000 ( Square Meter ) || 
1 ,047 .0000000 (Square Meter || 


||679/3 


Dry 


0 . 1047000 


||679/4 


Private 


Dry 


26 


684 / 1B1A 


Private 


Dry 


27 


Dry 


13.0000000 (Square Meter )|| 0.0013000 
13.0000000 (Square Meter )|| 0 .0013000 

16 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0016000 
323. 0000000 (Square Meter || 0 .0323000 
100 .0000000( Square Meter ) || 0 .0100000 
17 .0000000 (Square Meter ) 0 .0017000 


685 /1 

Private 
||689 /1 

Private 
29 ||877 /3B3 

Private 
30 881/1A 

Private 
Village : Thorapalli Agraharam 
365/3C2 

Private 
365 /4D2 

Private 


28 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


369 / 2C1B 


Private 
Private 


Dry 
Dry 


| 370/6B 
| 370/6C1A 
370/6C1B 


Private 
Private 


Dry 
Dry 


37.0000000 (Square Meter )|| 0.0037000 
207.0000000 (Square Meter ) | 0 .0207000 
51.0000000(Square Meter ) || 0 .0051000 

17.0000000 (Square Meter ) || 0 .0017000 
450 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0450000 
200.0000000 (Square Meter ) 0 .0200000 
322 .0000000 (Square Meter ) 0 .0322000 
617 .0000000( Square Meter ) | 0 .0617000 
154.0000000( Square Meter )|| 0 .0154000 
64.0000000( Square Meter || 0 .0064000 

209 .0000000( Square Meter ) | 0 .0209000 
|| 439.0000000 (Square Meter )|| 0.0439000 | 


370 /6C1C 


Private 


AllOlla 


Government 


383 
384 /1A2 
384/1A3 
384 / 1C 


Private 
Private 
Private 


Dry 
Poramboke Odai 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


|| 384/ 2A1B 


Private 
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Dry 


18 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0018000 


Dry 


11 . 0000000 (Square Meter || 0 .0011000 


Dry 


Dry 


Dry 


Poramboke Vaari 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


27 .0000000(Square Meter ) || 0 .0027000 
366 .0000000 (Square Meter || 0 .0366000 
35 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0035000 
65 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0065000 

7 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0007000 
26 . 0000000 ( Square Meter | 0 .0026000 
154 .0000000( Square Meter ) 0 .0154000 
180 . 0000000 ( Square Meter ) || 0 .0180000 
274 .0000000 (Square Meter ) 0 .0274000 

13 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0013000 
175 .0000000( Square Meter ) | 0 .0175000 
54.0000000(Square Meter ) | 0 .0054000 
64. 0000000 ( Square Meter ) 0 .0064000 
54 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0054000 


Dry 


Dry 


384 /2A2 

Private 
| 384/2A3 

Private 
384/3C 

Private 
387/3A4 

Private 
17 ||387/4 

Private 
| 387 /5 

Government 
19 | 396 /2A 

Private 
20 | 396 / 2B 

Private 
| 396 /2C 

Private 
396 /4A 

Private 
396 /4B 

Private 
409 / 10A 

Private 
| 409 /4A 

Private 
409 /4B 

Private 
|409/4D 

Private 
28 409 /5 

Private 
29 1409 /8B 

Private 
410 / 10B 

Private 
410 / 10E 

Private 
|410 / 10F 

Private 
||410 / 11A 

Private 
410 / 11B 

Private 
| 410/8C 

Private 
36 ||410 / 9 

Private 
Taluk : Shoolagiri 
Village : Aleakotta ( Pathakotta ) 
496 / 1A 

Private 
528 /1A1A1 

Private 
532 /1E 

Private 
536 / 1A 

Private 
541/ 2 

Private 


Dry 
Dry 
Dry 


Dry 


Dry 


19 . 0000000 (Square Meter ) || 0 . 0019000 


30 


Dry 


44 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0044000 


Dry 


75 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0075000 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


202.0000000 (Square Meter ) | 
100 .0000000( Square Meter ) | 
119. 0000000 (Square Meter || 


0 .0202000 
0 .0100000 
0.0119000 
0 .0034000 
0 . 0417000 


35 


34 .0000000 ( Square Meter ) 
417.0000000 (Square Meter ) || 

| 


Dry 
Dry 
Dry 


99 .0000000(Square Meter ) | 0 .0099000 
439 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0439000 
180 .0000000( Square Meter ) || 0.0180000 
39. 0000000 (Square Meter ) 0 .0039000 
22. 0000000 ( Square Meter ) || 0 . 0022000 


Dry 


Dry 


| 


Village : Ayrnapalli 

569/1 


Private 


1,041.0000000 ( Square Meter || 


0 . 1041000 


Dry 
Dry 


2 


|1569/ 2 


Private 


Private 


Dry 
Dry 


Private 


569/5 
576 /3 
577/1 
577/3 
577 / 4 


Private 


250 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0250000 

34 .0000000(Square Meter ) || 0 .0034000 
180 .0000000( Square Meter ) 0 .0180000 
69 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0069000 
60. 0000000 (Square Meter || 0 .0060000 
291.0000000 (Square Meter ) 0 .0291000 
43 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0043000 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


Private 


Private 


18 (588/3 


588 / 3 


Private 
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25 


9 


Private 
Private 


|1588 /4 
744 / 1B 
746 / A1 
746/A2 


142 .0000000 (Square Meter ) || 0.0142000 
366 . 0000000 (Square Meter )|| 0.0366000 
17 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0017000 


Private 


12 . 


Private 


10 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0010000 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Poramboke AWD 
Poramboke Onei 


746 / B1A 


Private 


0 . 0025000 


746 /B1B 


Private 


0.0239000 


25 .0000000( Square Meter || 
239. 0000000 (Square Meter ) 

31.0000000(Square Meter ) | 
1, 100 .0000000 (Square Meter || 


Government 


746 /B21 
798 


0 . 0031000 
0 . 1100000 


Government 


Village : Sanamavu 


297 / 


Government 


Poramboke Kallanakuthu 


2 , 878 .0000000(Square Meter || 0 .2878000 


369 


Private 


Dry 
Dry 


376 / 1 


Private 


Dry 


| 383/ 1A1 

384 / 1B1A 
| 384/ 1B1C 


Dry 


398 .0000000 (Square Meter ) 0 .0398000 
24 .0000000 (Square Meter ) 0 .0024000 
10.0000000 (Square Meter | 0 .0010000 

2 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0002000 
177 .0000000( Square Meter ) 0 .0177000 
| 65 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0065000 

350 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0350000 
815 .0000000 (Square Meter || 0 . 0815000 


Private 
Private 
Private 
Private 
Government 
Private 


Dry 


393/ 1A 


Dry 
Poramboke Burial Ground 


Dry 


Private 


54. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0054000 


Government 


dry 
Poramboke Battai 
Poramboke Thoppu 


869.0000000 (Square Meter ) || 0 .0869000 
131. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0131000 


Government 


| 395 /4 

405 /10 
10 ||407 / 1 
11 92 /1 
12 93 
Village: Thayanadurgam 
1 462/1 
2 ||463/1 
3 ||465 / 1 

465/2 

||466 / 2 
Village : Thuppganapalli 

205 /4 


Government 


Poramboke AWD 


Government 


Private 


Poramboke AWD 
Dry 
Poramboke Road 
Poramboke Battai 


172 .0000000( Square Meter ) | 0 .0172000 

3.0000000 (Square Meter ) 0 .0003000 
140 .0000000(Square Meter ) 0 .0140000 
934 .0000000(Square Meter ) 0 .0934000 
184 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0184000 


Government 


Government 


Private 


0 .0010000 


206 / 1 


Private 


Wet 
Wet 
Poramboke Silkform 


10 .0000000 (Square Meter ) 
290 .0000000( Square Meter ) 
7 ,190 .0000000(Square Meter|| 


0 .0290000 


222 / 1 


Government 


0 .7190000 


1223/ 1 


Government 


Poramboke Sericulture 


3,600 .0000000 (Square Meter || 0 . 3600000 


Village : Uddhanapalli 

100 / 1A 


Private 


2, 150 .0000000(Square Meter 


0.2150000 


Dry 
Dry 


|| 100 /1B 


Private 


Dry 


1,454 .0000000 (Square Meter || 


0 . 1454000 


1071 


Private 


Dry 


6 ,762 .0000000 (Square Meter 


0 .6762000 
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Private 


Dry 


112 .0000000( Square Meter ) || 


0 .0112000 


112/ 3 


Dry 


2 .0000000 (Square Meter || 0 . 0002000 


1132 /2F 


Private 
Private 
Private 


Wet 


Wet 


|| 1136 / 1 
|| 1136 /2 


37 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0037000 
97 .0000000 (Square Meter ) || 0.0097000 
1,936 .0000000 ( Square Meter || 0 . 1936000 


Private 


Wet 


|| 1137 / 1 


Private 


Dry 


1,208.0000000 ( Square Meter | 0 .1208000 


1137 /2 


Dry 


Dry 


Private 
Private 
Government 
Private 


||1138 / 1 

1156 / 1 
1156 /6 
125 /2B3 


Poramboke Vaari 


Dry 


14 


Private 


Dry 


304 .0000000 ( Square Meter ) || 0.0304000 

17 .0000000 (Square Meter ) || 0.0017000 
357 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0357000 

3 .0000000 (Square Meter ) | 0 .0003000 
72 .0000000 ( Square Meter )|| 0 . 0072000 
47.0000000(Square Meter ) || 0 .0047000 
16 .0000000 (Square Meter ) 0 .0016000 
42.0000000 (Square Meter ) | 0 . 0042000 
3 , 104 .0000000( Square Meter || 

| 0 . 3104000 


126 /1B2B 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


126 / 1B2C 
126 /1B2D 


Private 


Dry 


1934 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


||962/5 
997 


Private 


Dry 


73.0000000 (Square Meter ) || 0 . 0073000 

256 . 0000000 (Square Meter )||| 0 .0256000 
Total|| 187, 128 .0000 

| 18 .7128 
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